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PART III 
Public Works Department 


TENDER NOTICE 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


No. DB13 -4675/2009 . 


13th June 2012 


2 


5,55,600 


115 / SESC / 2012 - 13 — Pathanamthitta 
Division - Improvements to Pandalam 
Aranmula road km . 0 /000 to 6 /800 

2,22,23,330 
116 /SESC /2012 - 13 — Kottayam roads 
Division Improvements to Kidangoor 
Uzhavoor Veliyannoor-Koothattukulam 
road km . 0/00 to 22/00 77,00,000 


3 


1,92,500 


The tenders are invited by the undersigned for the 
following works on behalf of the Governor of Kerala from 
Registered Contractors of Public Works Department. The 
cost of tender form should be attached as DD in favour 
of the Superintending Engineer , Roads & Bridges , South 
Circle, Thiruvananthapuram along with the tender 
documents . The opening of tender is fixed at 4 . 30 p . m . 
on the same day of receipt of tender. The tenders are 
accepted through Post or Registered Courier. 
Tender No . and Name of 

EMD 
No. Work with Estimate Amount 
(1) 

(2) 


4 117/ SESC /2012 - 13 — Construction of 

Kooroppada By-pass road in Puthuppally 
Constituency - 2 ,55 ,60,000 


6 ,39,000 


Sl. 


5 


118/ SESC /2012 - 13 — Blasting rocks at 
various reaches of Erattupetta 
Peerumedu road 8/0 to 24 /400 — 

3, 26 ,09,151 


(3 ) 


8 ,15, 300 


6 


114 /SESC /2012 - 13 — Roads Division , 
Thiruvananthapuram — Widening the 
carriage way and improvements to 
Vilavoorkal-Pidaram road (for BM 
and BC ) 3,49,82,244 


119 /SESC /2012 - 13 – Kollam Division 
Construction of CC retaining wall 
between km . 10 /000 and km . 11 /500 of 
Nadukunnu Punalur road — 1, 12, 26 ,228 


8 ,74 ,600 


2,80,700 
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(1) 


(2 ) 


(3) 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


7 120 / SESC/2012 -13 - Alappuzha Sub 

Division Improvements to Thrippakkudam 
Anaripallimukku road from ch. 0/ 000 
to 0/ 750 km . 24 ,95,447 


3 116 /എസ്. ഇ . എസ്. സി. 2012 -13 - കോട്ടയം 

ഡിവിഷൻ കിടങ്ങൂർ- ഉഴവൂർ വെളിയന്നൂർ 
കൂത്താട്ടുകുളം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം 
ചെ . 0/ 000 മുതൽ 22 / 000 വരെ - 77,00,000 


62 , 400 


1,92,500 


8 121 / SESC/ 2012- 13 - Improvements to 

Harippad Girls H . S . to Thrippakkudam 
road from ch . 0/000 to 0 /750 km . 

24,95, 447 


6 ,39,000 


62, 400 


4 117/എസ്. ഇ .എസ്. സി./2012 -13 - പുതുപ്പള്ളി 
കൂരോപ്പട ബൈപാസിന്റെ നിർമ്മാണം 

2,55,60,000 
5 118 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./2012- 13 - ഈരാറ്റുപേട്ട 

പീരുമേട് റോഡിൽ വിവിധ ചെയിനേജുകളിൽ 
പാറപൊട്ടിക്കുന്ന പണികൾ 8/ 00 മുതൽ 24 /400 
വരെ - 3,26,09,151 


8 , 15 ,300 


6 119 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2012 - 13 - കൊല്ലം 

ഡിവിഷൻ - നടുകുന്ന്-പുനലൂർ റോഡിന്റെ 
സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം, റോഡ് 
നിർമ്മാണം കി . മീ . 10 / 000 മുതൽ 11 / 500 വരെ - 
1, 12 ,26, 228 


2 ,80,700 


62 , 400 


Cost of tender form - 26,000 for Sl. Nos . 1, 2, 4, 5 
12, 064 for Sl. No. 3; 17,576 for Sl . No. 6 and 
3 ,952 for Sl . Nos. 7 and 8. 

Tender schedule can be downloaded from PWD 
Website : www .keralapwd .gov.in 

Last date and time of receipt of tender 
17- 7- 2012 up to 4 p . m . 

Classification of Contractor — A & B Class for 
Sl. Nos. 7 , 8 and A class for others . 

Period of completion — 6 months for Sl. Nos. 1, 3 , 5 , 6 ; 
12 months for Sl. Nos. 2 , 4 and 4 months for Sl . Nos. 7 
and 8 . 

All the tender conditions in this department are 
applicable to this tender also . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെപറയുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 

ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്ത് 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 4. 30- ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത കൊറിയർ മുഖേന 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 


7 120/ എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2012 - 13 - ആലപ്പുഴ 

ഡിവിഷൻ - തൃപ്പാക്കുടം- അനരിപ്പള്ളിമുക്ക് 
റോഡിന്റെ കി . മീ . 0/ 00 മുതൽ 0 / 750 വരെ 
യുള്ള ഭാഗം പുനരുദ്ധാരണം - 24,95 ,447 
8 121/ എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2012 - 13 - ഹരിപ്പാട് 

ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ തൃപ്പാക്കുടം 
റോഡിന്റെ കി. മീ . 0/00 മുതൽ 0/ 750 വരെ 
യുള്ള ഭാഗം പുനരുദ്ധാരണം - 24, 95 ,447 


62 ,400 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1, 2 , 4, 5 
ഇവയ്ക്ക് 26,000, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 12, 064, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 
17,576 , ക്രമനമ്പർ 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 3,952. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www. keralapwd .gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന 
താണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 7 - 2012, 4 മണിവരെ. 


- കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് കമനമ്പർ 7 - നും 8 - നും 
" എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ്സ് , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " എ ക്ലാസ്സ്. 

പ്രവൃത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 
3 , 5 , 6 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, കമ നമ്പർ 2 , 4 ഇവയ്ക്ക് 12 
മാസം, ക്രമനമ്പർ 7 , 8 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) | (2 ) 

(3 ) 
1 114 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2012 -13 - തിരുവനന്തപുരം 

ഡിവിഷൻ - വിളവൂർക്കൽ പിടാരം റോഡിന്റെ 
വീതികൂട്ടൽ, അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ 
പണികൾ - 3,49, 82 ,244 

8 ,74, 600 
2 115/എസ്. ഇ .എസ്. സി./2012 -13 - പത്തനംതിട്ട 

ഡിവിഷൻ - പന്തളം- ആറൻമുള റോഡ് കി . മീ . 
0/ 00 മുതൽ 6/ 800 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
2,22 , 23,330 

5, 55,600 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
PWD Roads and Bridges, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി. റ്റി.എൻ.1/ 2012- 13 (3). 

2012 ജൂൺ 15 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, ഇടുക്കി താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 2012 ജൂലൈ 
മാസം 12 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ശബരിമല ഉൽസവം 2012 - 13 


- 8 / ഇഇ/ 2012- 13- - പീരുമേട്- ദേവികുളം റോഡിൽ 

കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 19 / 000 വരെ ഗതാഗത 
സുരക്ഷിതത്വ പണികളും സെന്റർലൈൻ 
മാർക്കിംഗും കാട് തെളിക്കലും - 10 ,00,000 


2. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് പൈനാവ് 
ബാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന വിധം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ടാവൻകൂറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽനിന്നും 
ടെണ്ടറിനോട് അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ട ർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുക ളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡാഫ് റ്റും 
രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ്പോസ്റ്റ് വഴി 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
3. പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1 
മുതൽ 6 വരെ 10 - 11 - 2012 വരെയും ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
ആറ് മാസവും ആകുന്നു . 
4. കരാറുകാർക്കു വേണ്ട യോഗ്യത എ , ബി , സി 
- രജിസ്ട്രേഷൻ ആകുന്നു . 
5. കോൺടാക് ടേഴ് സ് രജിസ് Sഷന്റെ പകർപ്പ് 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
6. ദർ ഘാ സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ആവശ്യമായ മുദ്രപത്രത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ച് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസ് 
- നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ ഈ ആ ഫീ സിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


25,000 


2 9 / ഇഇ / 2012 - 13 - ഈരാറ്റുപേട്ട -മുട്ടം റോഡിൽ 

18 / 000 കി . മീ .- ൽ കാഷ് ബാരിയർ 
നിർമ്മാണം - 12 ,00, 000 

30,000 
3 10 / ഇഇ / 2012 - 13 - - പീരുമേട്- ദേവികുളം റോഡിൽ 

കി . മീ . 23/ 000 മുതൽ 24/ 000 വരെ 20 മി. മീ . 
ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുക - 
12 ,50 ,000 

31,250 


5 


- 11 / ഇഇ / 2012 - 13 - - പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ 

റോഡിൽ കി . മീ . 123 / 600 മുതൽ 130/ 000 
വരെ ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക - 10,00,000 25, 000 
12 / ഇഇ / 2012 - 13 - - പീരുമേട്- ദേവികുളം റോഡിൽ 
കി . മീ . 15 / 500 മുതൽ 16 / 300 വരെ 20 മി . മീ. 
ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുക - 
15 ,00 ,000 

37,500 
6 13 / ഇഇ / 2012 -13 - - പീരുമേട്- ദേവികുളം റോഡിൽ 

കി . മീ . 24/ 000 മുതൽ25/ 000 വരെ 20 മി. മീ . 
ഘനത്തിൽ ടി - - 12 ,50,000 

31,250 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, 
ഇടുക്കി. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ . എൽ. 79 ( ടി )1/ 2012 - 13 . 


2012 ജൂ 


ൺ 


15. 


പുതുക്കൽ ടാർവേലകൾ 2012 - 13 


7 


14/ ഇഇ / 2012 - 13 - മുതലക്കോടം -ഉണ്ടപ്ലാവ് 
റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 1/ 000 വരെ 
20 മി . മീ . ഘനത്തിൽ ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുക - 7,00,000 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, ഇടുക്കി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 11- 7 -2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


17 ,500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- നും 4- നും 
1,561, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,873, ക്രമനമ്പർ 3 - നും 6 - നും 1,977, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 2,393, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 1,457. 


കമ 


നിരതദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


നിബന്ധനകൾ 


- (1) 


- (2 ) 


1,250 


1. ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 

Aglong www .keralapwd.gov.in 24M OMOON 108 
നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം 
ഈ ആഫീസിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ( ആർ. ടി.) നമ്പർ 
1245 / 2010 പൊ . മ . വ ., തിരുവനന്തപുരം തീയതി 
2 - 8 - 2010 പ്രകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . 


1 1/ 2012 - 13 - പീരുമേട് പെരുവന്താനം ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് മൂഴിക്കൽ ഹോമിയോ 
ഹോസ്പിറ്റൽ വൈദ്യുതീകരണം - 50 ,000 
2/ 2012 - 13 - പൈനാവ് കോളനിയിലുള്ള 
എഫ്. (6 ) ഡി ക്വാർട്ടേഴ്സിന് പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 29, 500 


750 
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(1) 


(2 ) 


കരാറു കാ രുടെ തരം തിരിവ് ക്രമ നമ്പർ 14 , 15 , 16 
ഇവയ്ക്ക് ക്ലാസ് " ബി മുതൽ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എല്ലാ ക്ലാസും. 


3 3/ 2012- 13 - കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം - 
49 , 900 


1,250 


- 4/2012- 13 - തൊടുപുഴ കോടിക്കുളം ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് പി. എച്ച്. സെന്ററിൽ അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും അറ്റകുറ്റ വേലകളും - 

40,430 
5 5/2012 -13 - തൊടുപുഴ പുറപ്പുഴ സി.എച്ച്. സി. 

കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം - 
50,000 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ടെണ്ടർ നമ്പർ 1 മുതൽ 
12 വരെ 300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ടെണ്ടർ നമ്പർ 13 മുതൽ 
16 വരെ 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. നിർമ്മാണ കാലാവധി 30 
ദിവസം വരെ. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


1, 100 


1,250 


350 


6 6/ 2012- 13 - നെടുങ്കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് പോളി 

ടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ ബോർവെൽ പമ്പ് 

സൈറ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 12,500 
7 7 / 2012 -13 - തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിലുള്ള കുടുംബ കോടതിയിൽ 
അധിക വൈദ്യുതീകരണവും അറ്റകുറ്റ 
പണികളും - 14, 896 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 

( ഒപ്പ്) 
സബ് ഡിവിഷൻ, ഇടുക്കി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പൈനാവ്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


400 


400 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 

[ e -Government Procurement (e -GP )] 
No. DGTN/PQ / 2012-13 . 

| 13th June 2012. 


8 / 2012 - 13 - പൈനാവ് കോളനിയിലുള്ള 
എഫ്. (15 ) ഡി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം - 13,200 
- 9/2012 - 13 - തൊടു പുഴ മിനി സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിലുള്ള താലൂക്ക് ഇലക്ഷൻ വിംഗ് 
വരാ ന്ത യിലും പാസ്സേ ജിലും അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം 14,522 
10 10 / 2012 - 13 - തൊടുപുഴ മിനി സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിലുള്ള താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 14 ,868 


400 


Tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited online from financially sound 
and well experienced Registered " A Class Contractors/ 
Firms of Kerala Public Works Department who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % ( Forty percentage ) of estimate P. A . C . of 
the proposed work during the last five years. Only those 
bidders having a valid and active registration and who 
possess compatible digital signature certificate issued by 
competent authority can participate in the tender. 


400 


| 11 


11 / 2012 - 13- തൊടുപുഴ കരിങ്കുന്നം വെറ്റിനറി 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
- 34,500 


900 


12 12 / 2012 - 13 - തൊടു പുഴ മുട്ടയം ജില്ലാ 

കോടതിയിലുള്ള മീഡിയേഷൻ ഹാൾ 
വൈദ്യുതീകരണം - 42,000 


P. W . D . Roads Division , Ernakulam 


1, 100 


13 13/2012 - 13 തൊടുപുഴമുട്ടം നഴ്സിംഗ്സ്കൂളിൽ 

ലൈബറി ഹാൾ വൈദ്യുതീകരണം 
65,000 


1,700 


14 14 / 2012 -13 പൈനാവ് ഇടുക്കി പൊതുമരാമത്ത് 
- നിരത്തു വിഭാഗം ഡിവിഷനിൽ ജനറേറ്റർ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 99,772 


2 , 500 


15 


Tender No . - P . Q . 2 / SECCA /2012- 13 . 

Name of Work — Construction of Onjithodu bridge 
in Ernakulam District . 

Estimate P. A . C .- 575 Lakh . 

Brief description of work — Construction of Bridge 
having 3 equal span of 22 .32m (length of each span ) 
1.00 m dia , RCC Pile foundation , RCC T beam , duck slab, 
without foot path , Construction of approach road , 
retaining wall, Toll booth etc . 
E . M.D . 2.5 %. 

| Cost of tender documents - 25,000 + 5 % VAT 
(D . D . amount including all Taxes 26 ,250 ). 

Last date and time of submission of tender 
documents by online mode — 12 -7-2012 upto 4 p. m . 


5 , 000 


15 / 2012 - 13 - കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. 

ഐ . - ൽ പി . പി . പി . പദ്ധതി മുഖേന 
പൂ ർ ത്തീ ക രിച്ച കെട്ടി ട ത്തി ന്റ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,93,404 
16 / 2012 - 13 - കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു 
കീഴിലുള്ള കുമളി പി . എച്ച്. സെന്റർ 
മെയിൻ ബ്ലോക്ക് പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 
പി . പി . എ സ്. വാർഡിൽ അ ധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും - 1,99,418 


16 


5 ,000 
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Date and time of opening of tender — 15 -7 -2012 at ത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി 
11 a . m . 

ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും ദർഘാസ് 
Time of completion — 18 months. 

ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക 

O moOM 9108 (www . etender.keralapwd. gov.in .) mlmjo 
For details visit www .etender. kerala .gov. in 

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും ദർഘാസ് പ്രമാണ 
Tender documents and tender schedule can be ത്തിന്റെ വില (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ) സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
downloaded free of cost from the e -GP. Website www . എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( റോഡുകളും പാലങ്ങളും), 
etender. kerala . gov.in . A bid submission fee of 26, 250 മദ്ധ്യമേഖല , ആലുവ പേർക്ക് ആലുവായിൽ മാറാവുന്നവിധം 
shall be remitted in the form of D . D . in favaour of ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഓൺ 
Superintending Engineer payable at Aluva and the ലൈനായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
scanned copy of this D . D . shall be submitted online 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പൂ രി പ്പിച്ച് ഓൺലെനായി 
during the time of bid submission . 

സമർപ്പിക്കുന്നതു മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
All bid /tender documents are to be submitted online 
only and in the designated cover (s )/ envelope (s ) on the 

റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, എറണാകുളം 
e -GP website . Technical bid and financial bid shall be ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 2 /എസ്. ഇ . സി . സി . എ ./2012 - 13. 
submitted in their respective designated online covers. 
Tenders /bids shall be accepted only through online mode 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഓഞ്ഞി 
on the e -GP website and no manual submission of the 

- ത്തോട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. 
same shall be entertained . Late tenders will not be 

അടങ്കൽ തുക - 575 ലക്ഷം. 
accepted . 

പണിയുടെ വിവരം 3 സ്പാനോടുകൂടി 22 .32 മീ. നീളവും 
The scanned copies of EMD , cost of tender 

( ഒരു സ്പാനിന്റെ നീളം ) ഒരു മീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള RCC 
documents /bid submission fee, registration certificate duly 

പൈൽഫൗണ്ടേഷനും RCC " T ബീമും സ്ലാബും ഫുട്പാത്തില്ലാതെ 
attested by the Superintending Engineer/ Executive 
Engineer, PWD , Kerala, Preliminary Agreement, Bid 

പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും, അപ്രോച്ച് റോഡ്, താങ്ങുഭിത്തി, 
Capacity Certificate and EMD Exemption Certificate 

ടോൾ ബൂത്ത്മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണവും. 
(if any ) shall be submitted online and subsequently in a 

നിരതദ്രവ്യം -- 2.5 %. 
separate cover physically . Hard copies should not be 
submitted before the submission of documents through 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 +5 % വാറ്റ് 
online . Tenders for which the hard copies are not ( ഡി. ഡി. തുക 26,250 ). 
submitted before the time of opening of PQ documents 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
will be summarily rejected . 

സമയവും 12 - 7 - 2012, 4 മണി. 
The labour contract societies who participate in the 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
tender shall produce necessary certificate obtained from 
the Joint Registrar regarding their qualification and 

15- 7 -2012, 11 മണി. 
certificate obtained from the Assistant Registrar regarding 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 18 മാസം. 
the works in hand as stipulated in the G . O . (Ms.) 
No. 135 / 97 /Co - op . dated 13- 11 - 1997 . Exemptions and 

എല്ലാ ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും ഡെസി ഗേ റ്റ ഡ് 
preferences allowed to Labour Contract Societies vide 

ക വ റു ക ളിൽ ഓൺ ലെ നായി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താണ്. 
G O . ( Ms.) No . 135/97/ Co - op . dated 13 - 11- 1997 and KSCC ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡും അതാതു 
vide G . O . (Ms.) No. 81 / 97 /PW & T dated 7 -8 - 1997 and ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കവറുകളിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേ 
G. 0 . ( Ms.) No . 75 / 98 /PWD dated 18 - 8 - 1998 will be ണ്ടതാണ്. 
applicable to this tender also . 

- നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില , അറ്റസ്റ്റ് 
All conditions prevailing in this department regarding ചെയത രജി സ് ടേ ഷൻ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ( സൂ പ ണ്ടിംഗ് 
tenders for pre - qualification are applicable to this tender 

എഞ്ചിനീയർ/എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
also . Further details, if any required can be had from this 

വകുപ്പ്, കേരള അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തത്), പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, 
office during working hours. 

അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിഡ് കപ്പാസിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ . എം . ഡി. 
- താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സാമ്പത്തികശേഷി 

എക്സംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്മുതലായവയുടെ സ്കാൻഡ് 
ഉള്ളവരും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ നാൽപത് ശതമാനത്തിൽ കോപ്പി ഓൺ ലൈനായും ഹാർഡ് കോപ്പി ഓഫീസിലും 
കുറയാത്ത സമാനമായ ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അ ഞ്ചു വർ ഷ ത്തി നു ള്ളിൽ തൃപ്തി ക ര മാ യി ചെയ്ത് ഹാർഡ് കോപ്പി ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്ന 
തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പരിചയ തിനുമുമ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 
സമ്പന്നരായ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ, ഹാർഡ് കോപ്പി സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 

ന്നതാണ്. 
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ഇ എൽ-1- 291/ 2 0 12 - എം . എ . സി. റ്റി . യിലും 
ഇടമലയാർ കോടതിയിലും ഇ - കോർട്ട് 
പ്രാജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടി ടി 
40 ,000 


1, 000 


6 


- ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കുന്ന ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ( എം .എസ്.) 
135/97 കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13 -1 - 1997 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന 
യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിലവിലുള്ള വർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. ( എം .എസ്.) 135 /97 / കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് 
തീയതി 13 - 11 - 1997 പ്രകാരം ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾക്കും ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) 81/ 97 / പി . ഡബ്ലു . 
ആന്റ് റ്റി . തീയതി 7 - 8 - 1997 , ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) 75 / 98 / 
പി. ഡബ്ലു . ഡി. തീയതി 18 -8 - 1998 എന്നീഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
ഇളവുകൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


1, 000 


ഇ എൽ- 1- 292/ 2012 - പറ വൂർ കോട തി 
സമുച്ചയത്തിൽ ഇ - കോർട്ട് പ്രോജക്ടിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തി ടി ടി - 40,000 
ഇഎൽ-2 -337 / 2011-12 -എടക്കാട്ടുവയൽ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ അമൃതംഫുഡ്യൂണിറ്റിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 87 ,000 


2 ,200 


ഇഎൽ- 1- 229/ 2011- 12 - കാക്കനാട്ടുള്ള IVA - 2/11 
നമ്പർ എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 66,000 


1,700 


- (Sd.) 


Office of the Superintending 
Engineer, Roads and 
Bridges, Central Circle, 
Aluva. 


ഇഎൽ- 2 -334/ 2011- 12- എടക്കാട്ടുവയൽ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ ഓർമിളക്കുന്ന് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
95,000 


2 ,400 


Superintending Engineer 

(For and on behalf of 
the Governor of Kerala ). 


10 


ഇഎൽ- 2-207/ 2011- 12- - പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായ 
ത്തിലെ 59 , 69, 70 , 76 , 82 എന്നീ നമ്പർ 
അംഗൻവാടികളുടെ ടി - 1,25,000 


3, 200 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ഇ എൽ- 2- 332/ 2 011 -12- എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടിക ജാതി വനിതാ 
വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടി - 70,000 


1,800 


12 


3 , 600 


നമ്പർ ഡി . ബി .2 - 2 / 345 /2012 - 13. 

2012 ജൂ ൺ 15. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, വൈദ്യുതി വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, 
എറണാകുളംതാഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും കമ്പനികളിൽ 
നിന്നുംമൽ സ ര സ്വ ഭാ വ മു ള്ള ദർഘാ സു കൾ 4 - 7 - 2012 

വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ഫയൽ നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
- (1) 

- (2) 


13 


കമ 


ഇഎൽ- 2- 335/ 2011 -12 - - എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക വിപണന 
കേന്ദ്രത്തിന്റെ വെളിയനാടുള്ള ഫാർമേഴ്സ് 
ഹാളിന്റെ ടി -- 1,43,000 
ഇ എൽ- 1- 433 / 2011 - 12 - കരുമാലൂർ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച 
16 -ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ 
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ - 32,000 
ഇ എൽ- 1 - 434 / 2 011- 12 - എറണാകുളം 
മഹാരാജാസ് കോളേജ് - കേടായ ഫാനുകളും 
sബ് ലൈറ്റുകളും മാറ്റി പുതിയ ത് 
സ്ഥാപിക്കൽ - 2,00,000 


800 


14 


5 ,000 


ഇഎൽ-1- 240 / 2 01 - നോർത്ത്പറവൂരിലെ 
അഡീഷണൽ ജില്ലാകോടതിയിൽ വോൾഫാൻ 
പിടിപ്പിക്കലും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണിയും 
കൂട്ടിചേർക്കലും - 15,000 
ഇഎൽ-2 -287 / 2011 -12 - നോർത്ത് പറവൂരിലെ 
പി. ഡബ്ലിയു . ഡി . റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പഴയ 
ബ്ലോക്കിൽ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണി 


- 400 


15 


ഇഎൽ- 1- 435 / 2011 - 12 - കരുമാലൂർ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ 1 -ാം നമ്പർ അംഗൻവാടി 
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ - 
32 ,000 


800 


| 15, 000 


400 


16 


- ഇഎൽ-2 -431/ 2011 - 12- ആലുവയിലെ നമ്പർ-2 
ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വൈദ്യുതീകരണത്തിലുള്ള 
ടി - 15 ,000 


400 


ഇ എൽ- 1- 436 / 2 011 - 12 - എ റ ണാ കു ളം 
മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിനോട് ചേർന്നുള്ള എക്സാമിനേഷൻ 
ഹാളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് 
പാനൽ ബോർഡും സീലിംഗ് ഫാനുകളും 
സ്ഥാപിക്കൽ - 2,00,000 
ഇഎൽ- - 437/2011- 12 - ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
പരീക്ഷാഹാളിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
2 ,00, 000 


5 ,000 


17 


ഇഎൽ- 1- 290/ 2012 - തോപ്പുംപടി കോടതി 
സമുച്ചയത്തിൽ ഇ - കോർട്ട് പ്രോജക്ടിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതീകരണവും 5 കെ . വി. എ . 
ജനറേറ്റർ സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും - 40,000 


1,000 


5, 000 
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18 


5 , 000 


ഇ എൽ- 1- 438 / 2 011 - 12 - എ റ ണ ാ ക ള ം 
മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിന്റെ ക്ലാസ്സ് റൂമുകളുടെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2, 00,000 
ഇഎൽ- 1- 468 / 2011 -12 - - എറണാകുളം ജനറൽ 
ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുതിയതായി പണിത കാന്റീൻ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ തീ ക രണം 
1,00, 000 


- ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി - ടി . എൻ./ 6 / 2012 - 13 . 

2012 ജൂൺ 14. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പി. ഡബ്ലു . ഡി . നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ, 
താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 20- 7- 2012 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവു ന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 4 മണിക്ക് അവ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


19 


2 , 500 


20 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


800 


( 2 ) 


- (3 ) 


21 


ഇ എൽ- 2 - 364 / 2 0 11 - 12 - പ ട്ടി ക ജ ാ തി 
വികസനം - മോഡൽറസിഡൻഷ്യൽസ്കൂൾ 
ആലുവ - കുഴൽക്കിണർ മോട്ടോർ സംവിധാനം 
തകരാറിലായത് പുതിയ മോട്ടോർ 
സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - 31, 500 
ഇ എൽ- 3 - 800 / 2011 - 12 - ആലുവായിലുള്ള 

ലൈവ് സ്റ്റോക്ക്മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിൽ 
ഫാർമേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് ഹാളിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 96,000 
ഇ എൽ- 3 - 801/ 2 011- 12 - ടി സെന്ററിന്റെ 
ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ടി - 1,36 ,000 
ഇഎൽ-2 -106 / 2011- 12 - കാക്കനാട് അനലിറ്റിക് 
ലാബിൽ 10 KVA UPS സ്ഥാപിക്കലും 
അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണവും - 
- 68 ,000 


2 , 400 


1 80/2012- 13 - പാലക്കാട്- മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ 
പാലൊളിക്കുളമ്പിനെയും കിളിക്കുന്നു 
കാവിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് തൂതപ്പുഴയ്ക്കുകുറുകെ 
നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ 
പ്രവർത്തി - 5.80 ലക്ഷം 


14 , 500 


3, 400 


2 


81/ 2012 - 13 - പാലക്കാട്- മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ 
മാപ്പാട്ടുകരയേയും എളാടിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് 
തൂതപ്പുഴയ്ക്കുകുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ 
ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി - 5.80 ലക്ഷം 


1,700 


14, 500 


3 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 മുതൽ 
6 വരെയും 10 - നും 14 - നും 20 - നും 300 + വി . നി ., 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 400 + വി. നി. 


- 82 / 2012 -13- - മൂലക്കട- കാടമ്പാറ- അഗളി റോഡിൽ 

കി . മീ . 1/ 200 - ൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കാടമ്പാറ 
പാലത്തിന്റെ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി- - 
4. 60 ലക്ഷം 


11,500 


- പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 
6 വരെയും 15 - നും 20 - നും 7 ദിവസം, ക്രമ നമ്പർ 13 - നും 
23 - നും 10 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 12 ദിവസം. 


4 83/ 2012 -13 - - പാലക്കാട്- മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ 

പ ര തൂ റിനേ യും ഇ രി നി ലി യ ത്ത യും 
ബന്ധിപ്പിച്ച് തൂതപ്പുഴയ്ക്കുകുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന 
പാലത്തിന്റെ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തി 

8.80 ലക്ഷം 
84/ 2012 - 13 - പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ താഴെ 
പറയുന്ന റോഡുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തി 
കൾക്കായി ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തിയും 
സാധ്യതാപഠനവും നടത്തൽ - 11 ലക്ഷം 


22 ,000 


| 27 ,500 


കരാറു കാരുടെ തരം തി രിവ് - കമ ന മ്പർ 6 മുതൽ 
10 വരെയും 21, 22, 23 ഇവയ്ക്ക് എ , ബി . ക്ലാസ്, മറ്റുള്ള 
വയ്ക്ക് എ , ബി , സി ക്ലാസ്. 

ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 
4 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന 
ഓഫീസിൽനിന്നും അന്നേ ദിവസം 1 മണി വരെ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി 

കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർ ഘാ സി നോടൊപ്പം 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ദർ ഘാ സിനെ സംബന്ധിച്ച് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


(1) ടി. ബി . റോഡ്- മേലാമുറി റോഡ് 
(2) കൽമണ്ഡപം ബസ്റ്റാന്റ്-കൽപാക്കുളം 

റോഡ് 
(3) കെ .എസ്. ആർ. ടി. സി . ബസ്റ്റാന്റ്- ടി . ബി . 

റോഡ് മേലാമുറി (പുതിയഅലൈൻമെന്റ് 

എ . സി. എം . അബൂബക്കർ റോഡ്) 
(4) സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ-മണപ്പുള്ളിക്കാവ് റോഡ് 
(5) പട്ടിക്കര ബൈപ്പാസ് ( ബി . ഒ. സി. റോഡ്) 

വടക്കന്തറ റോഡ് 
(6) ജില്ലാ ആശുപത്രി- കൽമണ്ഡപം സ്റ്റാന്റ് 

റോഡ് ( ഐ . എം. എ . ബൈപ്പാസ് റോഡ്) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
എറണാകുളം, ഇടപ്പള്ളി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
1,260; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1, 050; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1, 575; 
കമനമ്പർ 5 - ന് 1,785. 


3rd JULY 2012 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


520 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി - 13 - 7 - 2012 മുതൽ. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 2 മാസം. 


നമ്പർ ഇ .എസ് . ഡി . ( പി ) ടി / 1/ 2012 -13. 2012 ജൂൺ 16. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, 
പാലക്കാട് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും 10 - 7 - 2012, 2 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30- ന് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 1) 


900 


1,100 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - സി - യും ഉപരിയും. 

ദർഘാസുകൾ ജി . ഒ.( പി .) നമ്പർ 13/ 2012 / പി. ഡബ്ലു . ഡി. 
തീയതി1- 2- 2012 പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
മാന്വലിലെ നിബന്ധനകൾ എല്ലാം ഇതിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതു മരാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
www. keralapwd. gov. in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പരസ്യ 
പ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർക്ക് ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു 
രേ ഖകൾ സഹിതം പി . ഡബ്ലു . ഡി . റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസ്, പാലക്കാട് സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില എക് സി ക്യുട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാ വുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളു ടെ വില യായി ചെക്കു ക ളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
പ്രമാണങ്ങളുടെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

- ജോലിക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിരതദ്രവ്യം പാലക്കാട് മാറാവുന്നവിധം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ഈടുനൽകി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും രജിസ്റ്റേർഡ്/ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കംചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം അനുബന്ധം രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
റിക്വിസിഷൻ ഫോർ ഇ പേമെന്റ് നിർബന്ധമായും അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി 
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും 
സാമ്പ ത്തിക സ്ഥിതിയും ഉള്ള കരാ റു കാർ മാത്രം 
പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


പാലക്കാട് ഗവ . വിക്ടോറിയ കോളേജ്- 
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ സ്റ്റാഫ് റൂം , 
ക്ലാസ്സ് റൂം - പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

- 33,000 
2 ടി ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം നമ്പർ 

233, 237, 1105 എന്നിവയുടെ ടി - 42, 000 
പാലക്കാട് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിന്റെ 
കീഴിലുള്ള കണ്ണാടി പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കലും മറ്റു 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 45,000 
4 ടി അ ഡീ ഷ ണ ൽ ബ്ലാ ക്കി ന 

വൈദ്യുതീകരണം - 40,000 


1, 200 


1, 000 


5 പാലക്കാട് ഗവ . പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - 

മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ക്ലാസ്സ് റൂം 
നമ്പർഎൽ 4- ൽ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 45, 000 


1,200 


1,200 


1,000 


900 


- 9 


തരത്ത 


6 ടി എൽ- 5 ടി - 45, 000 
7 ടി എൽ-6 ടി - 38, 000 
8 ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളേജ് - ആൺകുട്ടികളുടെ 

ഹോസ്റ്റലിലെ ഡൈനിംഗ് ഹാൾ ടി 
- 35 , 000 
തൃത്താല മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ 
സ്കൂൾ ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - 30,000 
- 10 ടി ഹോസ്റ്റൽ എ ബ്ലോക്ക് ടി - 50,000 

11 ടി ഹോസ്റ്റൽ ബി ബ്ലോക്ക് ടി - 50 ,000 
12 പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ജില്ലാ എമർജൻസി 
ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററിൽ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 45, 000 


800 


1, 300 


1,300 


1 , 200 


600 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
പാലക്കാട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


13 പാലക്കാട് ഗവ . വിക്ടോറിയ കോളേജ് - 

എഡ്യൂസാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ കേബിളുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 21, 700 
പട്ടാമ്പി എസ്. എൻ. ജി. എസ്. കോളേജ് 
ലൈബ്രറിയുടെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
- 40, 000 


1,000 
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


521 


(1) 


- ( 2 ) 


1, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 26 - നും 27 - നും 
400 + വി . നി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 300 + വി. നി . 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 ദിവസം. 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


1, 000 


1,200 


18 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 

അസിസ്റ്റന്റ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്. - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


1,300 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


700 


നമ്പർ ഡി4 / ടി .എൻ.- 1/ 2012 -13. 


2012 ജൂൺ 11. 


600 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടവിഭാഗം, പെരിന്തൽമണ്ണ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1, 100 


കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


22 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


1,000 


(1) 


15 പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
നോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കലും മറ്റ് വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 38,500 
16 ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് 
( വസതി) പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

40 , 000 
-- കൊഴിഞ്ഞാംപാറ പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് 

സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ടി - 47 ,000 
- പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് 
റെസ്റ്റ്ഹൗസിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

50 ,000 
പാലക്കാട് കല്ലേപ്പുള്ളി എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ 
ക്വാർട്ടേഴ് സ് നമ്പർ 111 / 1 - ലെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 27 ,000 
20 പാലക്കാട് എസ്. പി . ബംഗ്ലാവിൽ അധിക 
- ഫിറ്റിംഗുകളും ഇൻവെർട്ടറും സ്ഥാപിക്കൽ - 

23,000 
21 പാലക്കാട് ഗവ. മ്യൂസിക് കോളേജിൽ പഴയ 

മീറ്റിംഗ് ഹാളിലും ഓഡിറ്റോറിയം ബ്ലോക്കിലും 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 44,000 
പാലക്കാട്, മുട്ടികുളങ്ങര കെ . എ . പി . ക്യാമ്പിലെ 
ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

ബലപ്പെടുത്തലുകളും - 40,000 
23 ചിറ്റൂർ സബ് ജയിലിൽ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും കേബിളുകൾ പുനസ്ഥാപിക്കലും 

40 ,000 
24 ഷൊർണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനറിഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ് 
നമ്പർ ടൈപ്പ് ബി പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

49, 000 
25 ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിൽ 

( വ സ തി ) ഗേറ്റ് ലാമ്പുകളും അ ധിക 

ഫിറ്റിംഗുകളും സ്ഥാപിക്കൽ- 28,000 
26 ആലത്തൂർ ഡയറി ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ 

(ഒന്നാം നില ) പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

| 2 , 00 ,000 
27 ടി താഴത്തെനില ടി 1, 50 , 000 
28 പാലക്കാട് കല്ലേപ്പുള്ളി എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

ഡി ടൈപ്പ് നമ്പർ 2 പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

49, 000 
29 ടി നമ്പർ 5 ടി - 49, 000 
30 ടി നമ്പർ 6 ടി 49, 000 

ടി നമ്പർ 8 ടി - - 49,000 
32 ടി നമ്പർ 12 ടി - 49,000 

മരുത റോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഘറിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 30,000 
നെന്മാറ റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 3 ഫേസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
ജോലികൾ - 46,000 


1, 000 


1,800 


2 


1,300 


1,800 


700 


3 


400 


5 ,000 


4 


3, 800 


ടി.എൻ.1-1/2012 - 13 - - പി. ഡബ്ളിയു . ഡി. റസ്റ്റ് 
ഹൗസ് വണ്ടൂർ, സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവും 
പരിസരം വൃത്തിയാക്ക ലും പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 70,000 
ടി.എൻ.1 - 2/ 2012 - 13 - ടി . ബി . പാണ്ടിക്കാട്, 
പ്ലിൻത് പാട്ടക്ഷൻ വർക്കുകളും പരിസരം 
വ്യത്തിയാക്ക ലും പ്രത്യക അറ്റ കുറ്റ 
പണികൾ - 70, 000 
ടി.എൻ.1- 3 / 2012 - 13 - - പി. ടി . എം . ഗവ . കോളേജ്, 
പെരിന്തൽമണ്ണ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിനും 
ടോയ്ലറ്റിനും സാനിറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസ് 
വർക്കുകൾ - 16, 000 
ടി.എൻ.1- 4/ 2012 - 13 - പി. ടി. എം . ഗവ. കോളേജ്, 

പരിന്തൽമണ്ണ് 2011 - 12 പ്ലാൻ ഫണ്ട്- 
റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം - 65,000 
ടി.എൻ.1- 5 / 2012 -13 - പെരിന്തൽമണ്ണ പി . ടി . എം . 
ഗവ. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപയോഗ 
ത്തിനായി വാഷ്ഹാന്റ് ബേസിനും വാട്ടർ 
സപ്ളെ അറേഞ്ചുമെന്റും - പ്ലാൻ ഫണ്ട് 
2009 - 10 - 45,000 
ടി.എൻ.1- 6 / 2012 -13 പെരിന്തൽമണ്ണ പി . ടി. എം . 
- ഗവ. കോളേജിൽ നോൺ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ 
റിട്ടയറിംഗ്റൂമിന് സെറാമിക് ടൈൽ വിരിക്കൽ - 
പ്ലാൻ ഫ ണ്ട് - 2009 -10 - മൈനർ നിർമ്മാണ 
പ്രവർത്തികൾ - 40,000 
ടിഎൻ-1-7 / 202- 3 പെരിന്തൽമണ്ണ മിനി സിവിൽ 
സ്റ്റേഷനിൽ വേസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികൾ - 75,000 


1,700 


1,300 


1, 300 


1,300 


1, 200 


1,300 


1,300 


23 


800 


1,000 


34 
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ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടങ്കൽ തുകയുടെ 
0.2 % + വാറ്റ് (മിനിമം 400 + വാറ്റ്) . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി- 7 - 7- 2012 . 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " ഡി യും അതിന് മുകളിലും. 


നിർമ്മാ ണ കാലാവധി കമ ന മ്പർ 3 - ന് 1 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 417. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 7 - 2012 , 3 മണി വ രെ (ദർ ഘാ സു കൾ 
അംഗീകൃത സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
പോസ്റ്റ് വഴി). 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം- ഡി - യും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 12- 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ 
www.keralapwd . gov. in - ൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾക്കൊപ്പം അ സി സ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ ർക്ക് മാറാവുന്ന നിശ്ചിത നിര ക്കിലുള്ള 
നിര ത ദ വ്യവും 100 - ന്റെ മുദ്രപത്ര ത്തിൽ (പാഥ മിക 
ഉടമ്പടിയും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നില വിലുള്ള മറ്റ് നിബ ന്ധ ന ക ൾ ഈ ടെണ്ടറിനും 
ബാധകമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, 
പെരിന്തൽമണ്ണ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ് സൈറ്റിൽ പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തി യത് കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
ആ വശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം പി . ഡബ്ല . ഡി . 
ബിൽഡിങ്ങ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ( വാ റ്റുൾപ്പെടെ) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ട്രാവൻകൂറിന്റെ തിരൂരങ്ങാടി ശാഖയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടു 
ക്കാവുന്ന ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ടെ ണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യായി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നുമുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും രജിസ്റ്റേർഡ് 
അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി .1/ ടി. എൻ./ 3/ 2012 - 13 . 

2012 ജൂൺ 12. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, പി . ഡബ്ല . ഡി . കെട്ടിട ഉപ വി ഭാ ഗം , 
പരപ്പനങ്ങാടി സബ് ഡിവിഷൻ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പവ്യത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദവെച്ച ക വ റു ക ളിൽ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
11 - 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും 
അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
പരപ്പനങ്ങാടി, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
മലപ്പുറം ജില്ല . 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി.എൻ./ 04 /2012 -13 . 


2012 ജൂൺ 15. 


7 ,500 


2 


മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈഴുവത്തിരുത്തി 
വില്ലേ ജാ ഫീസിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ നിലവിലുള്ള മേൽക്കൂരയുടെ 
ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും 
നാശോന്മുഖമായ നിലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ 
പ്രവർത്തികളും - 3,00,000 
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നന്നമുക്ക് ( കോക്കൂർ) 
ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ 
ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന്റെ മേൽക്കൂര നിർമ്മാണം - 

2,90 ,000 
തിരൂർ മുൻസിഫ് കോടതിയുടെ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- വാട്ടർ സപ്ലെ, സാനിറ്ററി 
സജ്ജീകരണങ്ങൾതുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ - 
23, 500 


7 ,300 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുതി വിഭാഗം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത " സി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലുമുള്ള 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 26 - 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 4.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
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നിരതദ്രവ്യം 


(2 ) 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


( 2 ) 


1, 100 


15 


1 46 /2012 -13 പെരിന്തൽമണ്ണ പൂക്കോയ തങ്ങൾ 

സ് മാരക സർക്കാർ കോളേജ് പധാ ന 
ഭാഗം താഴത്തെ നില യുടെ വൈദ്യുത 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ നവീകരണം - 
1,49,983 


14 59/ 2012 - 13 പൊന്നാനിമുനിസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 

കോടതിയിൽ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
അറ്റകുറ്റ പ വ ത്തി കളും അഭി വ്യ ദ്ധി 
പ്പെടുത്തലും - 42,700 
60 /2012 - 13 -- പുലാമന്തോളിൽ പുതിയതായി 
- നി ർ മ്മിച്ച വി ല്ല ജാ ഫീ സി ന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - 60,000 
16 61/2012 - 13 - തിരൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ലിഫ്റ്റിന്റെഅറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 50,000 
17 62/2012 - 13 - തിരൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ലിഫ്റ്റിന്റെ വാർഷിക പരിപാലനം - 49,500 


1,500 


3 ,750 


1,250 


47 / 2012 - 13 - മക്കരപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
10 അംഗൻവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 
1, 49, 965 


1, 250 


3 ,750 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1, 2 , 15 
എന്നിവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 300 + വാറ്റ്. 


- 48 / 2012 - 13 - മഞ്ചേരി പൊതു മരാമത്ത് 

റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ- വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാ 
പനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
49, 844 


1,250 


400 


400 


6 


- 49 / 2012 -13 - ടി വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപന 
ങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തികൾ - 14 ,955 
50 | 2012 - 13 - ടി ക മ്പ ട്ടർ പ്ലഗ്ഗ ക ൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ - 14,901 
51/ 2012 - 13 - ടി ഫോട്ടോകോപ്പിയർ, പ്രിന്റർ 
എ ന്നി വ സ്ഥാ പി ക്ക ലു ം എ ർ ത്ത് 
ഘടിപ്പിക്കലും - 14,999 
52 / 2012 - 13 കൊണ്ടോട്ടി പൊതുമരാമത്ത് 
റോഡ്സ് സെക്ഷൻ- സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

വദ ത പ തി ഷ് മാ പ ന ങ്ങ ളു ടെ 
നവീകരണം - 49,844 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 14 വരെ 
എല്ലാ വിഭാഗവും, ക്രമനമ്പർ 15 മുതൽ 17 വരെ " ബി ക്ലാസ്സും 
അതിനു മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 20 ദിവസം. 
ദർ ഘാസുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 
വില്പന നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി 
മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷനിൽ 
നിന്നും 26 - 7 - 2012 , 1 മണിവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്ത ദർ ഘാ സു കൾ 26 - 7 - 2012 , 4 മണിക്കു മുമ്പായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 4 . 30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


400 


1, 250 


8 


400 


9 


53/ 2012 -13 -മുണ്ടുപറമ്പ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ 
വസതിയിൽ കേടായ വൈദ്യുത ഉപകര 
ണങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 14,821 
- 54/ 2012 - 13 - പെരിന്തൽമണ്ണ സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെ 

ടെപ്പ്- II വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം നമ്പർ 
വസതിയിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
നവീകരണം - 44, 956 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുതവിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


1,250 


10 


1 ,250 


55/ 2012 - 13 - ടി ജീവനക്കാരുടെ ടൈപ്പ്-II 
വിഭാഗത്തിൽ ആറാം നമ്പർ വസതിയിലെ 
ടി - 44,956 
56/ 2012 - 13 ടി ജീവനക്കാരുടെ ടൈപ്പ്- II 
വിഭാഗത്തിൽ നാലാം നമ്പർ വസതിയിലെ 
ടി - 44,956 


1, 250 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 

- [e- Tender No. 9/2012-13] 
No. DC-13/ TN /2012 -13 . 

- 14th June 2012 . 
The Superintending Engineer, Public Works 
Department (PWD ), R & B North Circle, Kozhikode for and 
on behalf of the Governor of Kerala invites online bids 
from the Registered Bidders of PWD who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % (Forty percentage ) of the Estimate Probable 
Amount of Contract (PAC ) of the work during the last five 


12 57 / 2012-13 - മലപ്പുറം എം .എസ്. പി . ക്യാമ്പ് 

ജീവനക്കാരുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ 

വസതിയുടെ ടി - 49,966 
13 58/ 2012 - 13 - മലപ്പുറം ജില്ലാ പി .എസ്. സി . 

ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വൈദ്യുത 
കണക്ഷ ൻ കൊടുക്കൽ - 14 , 971 - 


1,250 


400 


years . 
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| SI . 
No. 


Name of work with 
Estimate Amount 


1 


Improvements and providing BM & BC to 
Parappanangadi-Areekode SH road (Parappanangadi 
to Thirurangadi) km . 0 / 000 to 8 /300 and 
Malappuram - Parappanangadi road (Kakkad to 
Thirurangadi) km . 21/500 to 23/000 in Malappuram 
District - 5,59,80,539 
Improvements to KSRTC -DPO Link road km . 0/000 
to 0 /400, Racket Court road km . 0 /000 to 
3 /300 and DPO road km. 0 / 000 to 0 / 950 in 
Palakkad District - 5,73,79,625 


presence of the Bidders/ their representatives who wish to 
attend at the above address. If the tender opening date 
happens to be a holiday or non -working day due to any 
other valid reason, the tender opening process will be 
done on the next working day at same time and place. 

Online tenders /bids are to be accompanied with a 
preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 . Tenders/bids received online without the 
scanned copy of EMD , cost of tender documents /bid 
submission fee and preliminary agreement will not be 
considered and shall be summarily rejected . Further details 
can be had from the NIC or Office of the Superintending 
Engineer, Public Works Department (PWD ), R & B North 
Circle, Kozhikode during working hours . 

All other existing conditions as per revised PWD 
Manual related to PQ tender of Kerala PWD will be 
applicable in this tender also . The Public Works 
Department will not be responsible for any error like 
missing of schedule data while downloading 
by the Bidder. 


Earnest Money Deposit - 13 ,99, 600 for Serial No. 1 
and 14,34,500 for Serial No . 2. 

Tender submission fee - 25 ,000 + 5 % VAT for each. 
Period of completion — 9 months . 
Classification of Bidder - " A Class. 

Tender documents can be downloaded from the 
website www .etenders.kerala .gov. in 

Last date and time of receipt of tender /bids 
11 -7 -2012 up to 4 p . m . 

Date and time of opening of tender 
16- 7- 2012, 3 p . m . 

Tender documents and tender schedule may be 
downloaded free of cost from the Departmental Website 
www . etenders .kerala . gov .in . A bid submission fee of 
- 25, 000 + 5 % VAT shall be remitted in the form of D . D . 
in favour of Superintending Engineer, R & B , North Circle , 
Kozhikode payable at Kozhikode and the scanned copy of 
this D . D . shall be submitted online during the time of bid 
submission . 

All bid /tender documents are to be submitted online 
only and in the designated cover (s )/ envelope(s ) on the 
e-GP website . Technical bid and financial bid shall be 
submitted in their respective designated online covers . 
Tenders/bids shall be accepted only through online mode 
on the e -GP website and no manual submission of the 
same shall be entertained . Late tenders will not be 
accepted . 

The scanned copies of EMD , cost of tender 
documents/Bid Submission Fee, Registration Certificate 
duly attested by the Superintending Engineer/ Executive 
Engineer, PWD , Kerala , Preliminary Agreement, Bid 
Capacity Certificate and EMD Exemption Certificate (if any) 
shall be submitted online and subsequently in a separate 
cover physically. More details on EMD & cost of tender 
documents/bid submission fee are mentioned in the Form 
83 document. 

The technical bids shall be opened online at the 
Office of the Superintending Engineer, R & B North Circle , 
Kozhikode on 16 -7 -2012 at 3 p . m . by the Superintending 
Engineer (Competent Tender Opening Authority ) in the 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും ഉത്ത ര മ ഖ ലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, കോഴിക്കോട് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പവ്യ ത്തികൾക്ക് പരിചയ സമ്പ ന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 40 ശതമാനത്തിൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടു 
ള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് 
നട ത്തുന്നതി നുമായുള്ള ദർഘാ സു കൾ ഓൺലെനായി 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ആർ & ബി, 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്. 
തുടർന്ന് നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില , 
- സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റ്, പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കൽ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് 
ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അസ്സൽ ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽ 
കൊറിയർ മുഖേനയോ എത്തിച്ചിരിക്കേ ണ്ട തുമാണ്. 
അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


| കമ 
- നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


(1) 


(2 ) 


മല പ്പുറം ജില്ലയിലെ പര പ്പ ന ങ്ങാടി - അരീക്കോട് 
എസ്.എച്ച്. (പരപ്പനങ്ങാടി- തിരൂരങ്ങാടി) കി. മീ . 0/ 000 
മുതൽ 8 / 300 വരെയും മലപ്പുറം- പരപ്പനങ്ങാടി റോഡിൽ 
കക്കാട് മുതൽ തിരൂരങ്ങാടി കി . മീ. 21/500 മുതൽ 23/000 
വര ബി . എം . & ബി . സി . ചെയ്ത് അഭിവ്യ ദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ - 5,59, 80 ,539 . 
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( 1) 


മലപ്പുറം ജില്ല 
- 2. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെന്നിയൂർപറമ്പ്- താനൂർ റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 7/ 175 വരെ ബി . എം . ആന്റ് ബി . സി . 
ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. 


2 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കെ . എസ്. ആർ. ടി . സി . 

ഡി . പി. ഒ . ലിങ്ക് റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 0/ 400 
വരെയും റാക്കെട്ട് കോർട്ട് റോഡ് കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 
3/ 300 വരെയും ഡി . പി . ഒ . റോഡ് കി . മീ. 0 /000 
മുതൽ 0 / 950 വരെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടു ത്തൽ 

5,73, 79, 625. 


അടങ്കൽ തുക - 3, 44 ,54,617 . 
നിരതദ്രവ്യം - 8,61, 400. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 + വാറ്റ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 6 മാസം. 


പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കമനമ്പർ 1- ന് ബി . എം . 
ആന്റ് ബി. സി . ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ, കമന മ്പർ 
2 - ന് ബി . എം . ആന്റ് ബി . സി . ചെയ്യൽ, ഡയി നേജ് 
നിർമ്മാണം. 


പാലക്കാട് ജില്ല 

3. മമ്പറം-തണ്ണീർ പന്തൽ റോഡ് കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ 
3 /300 വരെ പുനരുദ്ധാരണം. 


13, 99, 600, കമനമ്പർ 


നിരതദ്രവ്യം ക്രമനമ്പർ 1- ന് 

14 ,34, 500 . 


2 - ന് 


അടങ്കൽ തുക - 2 ,28,52, 364. 
നിരതദ്രവ്യം - 5,71, 350 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25 ,000 + വാറ്റ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 9 മാസം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 + 5 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കൽ “ www.etenders. kerala.gov.in ” 
എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 7 -2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16- 7-2012 
വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


4. ആമയൂർ-ഓങ്ങല്ലൂർ റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
9 / 200 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (പുനർ ദർഘാസ്). 


അടങ്കൽ തുക - 2,49,31,799. 
നിരതദ്രവ്യം - 6, 23 ,300. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 + വാറ്റ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 9 മാസം. 


കാലാവധി 9 മാസം. 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുതല ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


5. കളരിക്കൽ-തരുവ കുറിശ്ശി-മണലൂർ റോഡ് കി . മീ . 
0/ 000 മുതൽ 7/ 500 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. 


Office of the Superintending 
Engineer, Roads & Bridges, 
North Circle , Kozhikode. 


| (Sd .) 
Superintending Engineer. 


അടങ്കൽ തുക 2,51,98, 413 . 
നിരതദ്രവ്യം - 6, 30 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 25,000 + വാറ്റ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി- 9 മാസം. 

കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത - പൊ തു മ രാ മത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 10 / 2012 -13] 


നമ്പർ ഡി. സി . 13 / ടി.എൻ./ 2012 - 13 . 

2012 ജൂൺ 14. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിസൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10 - 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റായ " www.kerala .pwd.gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
“ Latest Tenders - Read More എന്ന ലിങ്കിൽ ദർഘാസ് 
തുറക്കു ന്ന തിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പുമുതൽ ലഭ്യമാണ്. 
ഇത് കരാറുകാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിര ത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തര മേഖല, കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറി യർവഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാർ അവരുടെ ഇ - മെയിൽ 
എ . ഡി . നമ്പ രും ഫാക് സ് നമ്പരും ദർഘാ സി നൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദിയായിരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 


കോഴിക്കോട് ജില്ല 
1. കോർപ്പറേഷൻ റോഡുകളുടെ ഒറ്റത്തവണ കേട്പാട് 
തീർക്കൽ വി. കെ . കൃഷ്ണമേനോൻ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ. 


അടങ്കൽ തുക - 1,62,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 4,05,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 24,300 + വാറ്റ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി - 6 മാസം. 


3rd JULY 2012 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


526 


( 1 ) 


- (2 ) 


സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ബി . എം . & ബി. സി. 
പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രസ്തുത 
പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ 
വിശ ദ വി വരം ആ ഫീ സിൽ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പുതുക്കിയ മാന്വൽ പ്രകാരം ഉള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ടി ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 


1,750 


7, 500 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഉത്തരമേഖല , 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


11 കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 

കോളേ ജി ന്റെ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാമ്പ് ൻ റൂം 

നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ - 70,000 
12 കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 

കോളേ ജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ 
പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റ്പുതുക്കി 

പണിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ - 3,00 ,000 
13 കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജി 

നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള A to G ബ്ലോക്കിലെ 
അക്കൗണ്ട്സ്ഓഫീസ് മുറിയുടെ പ്രത്യേക 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 1,00, 000 
14 ടി ആനിമൽ ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിലെ 

ഒന്നാം നിലയിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിസിയോളജി 
ലാ ബി ന്റെ റൂ മി ന് എ . സി . ഷീറ്റ് 

സ്ഥാപിക്കൽ - 1, 00,000 
15 ടി A to G ബ്ലോക്കിലെ ഫോറൻസിക് 

മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സമീപം 
ഡയനേജ് സിസ്റ്റത്തിന് അടിയന്തിര 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,00,000 
16 ടി A5 , A8 ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അടിയന്തിര 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 1,00,000 


2 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


2 ,500 


നമ്പർ ഡി- 4/ ടി.എൻ./4/2012 -13. 

2012 ജൂൺ 12. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കോഴിക്കോട്-1 
താഴെ പറയുന്ന 1 മുതൽ 8 വരെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 10 -7 - 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയും 9 മുതൽ 16 വരെയുള്ള 
പ്രവർത്തികൾക്ക് 17 - 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30- ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 


2 , 500 


നിരതദ്രവ്യം 


2, 500 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 12 - ന് 
630 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 420. 


(2 ) 


കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പി. എം . ആർ. കെട്ടിടത്തിലെ ഓഫീസ് റൂമിലേയും 
വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ റൂമിലേയും പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവർത്തികൾ - 1,30,000 


3 ,250 


2 ടി ഡി -25 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവർത്തികൾ - 1, 28,000 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 12 - ന് 
2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1 മാസം. 

ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ( ആർ. ടി .) 1245 / 2010 / പൊ . മ . വ . 
തീയതി 2- 8- 2010 അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിന്റെ www.keralapwd. gov.in 
29m omoon 2108 Home Goal Latest Tenders 
Read more എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി വരെ പമാ ണ ങ്ങൾ 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 


3 , 200 


2 ,900 


3 ടി ഡി - 3 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - - 1,16 ,000 
- ടി ഡി - 4 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - - 1,30, 000 
- ടി ഡി - 8 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - 1,36,500 


3 ,250 


3, 450 


6 ടി എ - 12 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ റിപ്പയർ 

പ്രവർത്തികൾ - 2, 00,000 


5 ,000 


7 ടി ഡി - 22 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ പുനരുദ്ധാരണ 

പ്രവർത്തികൾ - 1, 10 , 000 


2 ,750 


2 , 150 


8 ടി ഡി -18 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ടി - 85, 000 

കോഴി ക്കോട് ഗവ . എഞ്ചിനീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലെ പ്രത്യേക റിപ്പയർ പ്രവർത്തികൾ 
ചുറ്റുമതിലിന് കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കൽ - 
75,000 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് 
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്, കോഴിക്കോട്-1- ൽ 
മാറാവുന്നവിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ മുഖാന്തിരം ഈ 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ( തപാൽ വകുപ്പിൽ കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് പൊതു മരാമത്ത് 
വകു പ്പ് യാതൊരു കാര ണ വശാലും ഉത്തര വാദിയായിരി 
ക്കുന്നതല്ല.) കരാറുകാരുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, പ്രവൃത്തിയുടെ 
ക്രമനമ്പർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എന്നിവ കവറിനു പുറത്ത് 
പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ടെണ്ടർ 
വെവ്വേറെ കവറുകളിലാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ 
അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യണം. 


1,900 


10 


കോഴിക്കോട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ 
കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒ. പി . 
കൗണ്ടറിന് ഗ്ലാസ്സ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന 
പ്രവർത്തികൾ - 1,50 ,000 


3,750 


3rd JULY 2012 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


527 


- 2012 - ലെ പുതുക്കിയ PWD മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും ഈ ടെൻഡറിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പ്രത്യേക കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് 
കോഴിക്കോട്-1. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1.- ടി . എൻ. 3 / 2012. 


2012 ജൂൺ 14. 


കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത - " ഡി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി- 3 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ് സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് കരാറു കാരന് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് 
സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, സുൽത്താൻബത്തേരി പേരിൽ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യാ യി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

- ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും രജിസ്ട്രേഡ് 
പോസ്റ്റ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിലുള്ള ഒരു പാഥ മിക കരാർ 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടിഅസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻബത്തേരി 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ 11 - 7 - 2012 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും പ്രീമൺസൂൺ - 
ഒ . ആർ. 2012 - 13 - സുൽത്താൻബത്തേരി റോഡ്സ് സബ് 
ഡിവിഷന് കീഴിലെ വിവിധ റോഡുകളിലെ കൈയ്യേറ്റങ്ങൾ 
ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രവൃത്തി - 3 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 


15,000. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി - 7 -7-2012 മുതൽ. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 7 -2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11-7-2012 
വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിവരെ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
സുൽത്താൻബത്തേരി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


